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COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE GENIE INDUSTRIEL SaRL 
en abrege C.L. G.I. SaRL, en liquidation volontaire 
59, route de Luxembourg 
L-4761 PE TANGE 
RCS : B 206.805 


EXTRAIT 


DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONN AIRES TENUE A PETANGE EN DATE DU 19 DECEMBRE 2016. 


L'assemblee a l'unanimite, 

A DECIDE 

De cloturer la liquidation au 19 decembre 2016. 

A DECIDE 

De conserver les livres et documents sociaux de la societe pour une duree de 5 ans au siege 
social situe 59, route de Luxembourg L-4761 Petange. 


Pour la societe. 



